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ZOFIA JERZOWA MICHALSKA 


1° voto SKARBIŃSKA 
żona b. Ministra Skarbu, prof. Uniw. Jagiell. i Politechniki, 
opatrzona św. Sakramentami, zmarła nagle 7 listopada 1948 r. 
Wyprowadzenie zwłok z kościoła na cmentarzu rakowickim do 
grobowca rodzinnego nastąpi w środę dnia 10 b. m. o godzinie 
3-ciej po południu, o czym zawiadamiają: 
Mąż i Rodzina. 
NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


odprawione zostanie w czwartek dnia 11 b. m. o godz. 9 rano 


w kościele św. Mikołaja. 


Zakład pogrzebowy J. Wolnego Drukarnia Związkowa 


